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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Uit een exploot van mij, (t.k.-) gerechtsdeurwaarder Nikki Johanna Antonia Petronella van Alem van 9 
mei 2016 blijkt dat op verzoek van de besloten vennootschap Caresco B.V. in haar hoedanigheid van 
gevolmachtigde van de naamloze vennootschap VGZ Zorgverzekeraar N.V. gevestigd te Amersfoort, 
die woonplaats heeft gekozen te Eindhoven, Avignonlaan 9 op het kantoor van Janssen & Janssen c.s. 
Gerechtsdeurwaarders aan 

N.A. (Nkem Anthonia) Emegha, geboren 19 augustus 1989, die zonder bekende woon- en/of verblijfplaats 
is binnen en buiten Nederland, is BETEKEND een procesverbaal van een derdenbeslag gelegd onder 
ABN AMRO Bank N.V. 


Een kopie van dit exploot kan door Mevr. N.A. Emegha bij onderstaand kantoor worden opgevraagd. 
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